جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 3045 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
َ 17 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الاولى 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة ٠:‏ المدرسة العراقية في باريس 


_ 1 | 3021913045001 | محمد معتز عبد الكريم جواد 000 |[ 50 | 78 | 50 | 50 | ناج | 228 | 

_ 2 | 3021913045004 _| يونس حسين وهاب علوان 000 | 56 | 72 | 64 | 60 | نجج | 252 

3 | 3021923045001 | زينب فراس خالدمحمد ||| 50 | 73 | 84 | 50 | نجع | 27 

4 | 3021923045002 | شدن ليث عبد الرحيم جلاب 000 | 56 | 91 | 57 | 6 | ناج | 265 __ 

| 5 | 3021923045003 | مروج محمد سعيد الدغيلي 0000 | 51 | 76 | 78 | 50 | نجع | 25 | 
الممتحنون 










سبون 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


